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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CIRCONSCRIPTION DE MELUN DÉPARTEMENT DE SEINE-ET MARNE 


— — 2 


ÉLECTIONS LEGISLATIVES DE MARS 1967 


Scrutin de ballotage 


Je me maintiens 
comme je l'ai toujours affirmé 
et voici pourquoi : 


— Il n’y a ici aucun danger communiste : 
Le candidat du Pouvoir a, en effet, recueilli plus de 
28.000 voix alors que celui du Parti Communiste n’en 
totalise que 13.000 seulement. 


— Aucun des 10.407 électeurs, qui dimanche 
dernier m'ont accordé leur confiance et que je 
remercie, n'accepte de voter gaulliste ou 
communiste. 


— Parmi les 10.642 électeurs qui ont voté dimanche 
pour M. ROYNETTE, très nombreux sont ceux à 
qui leurs convictions ne permettent pas de 
voter, au second tour, pour un candidat du 
Parti Communiste. 


Poursuivre le combat est donc un devoir 
et je leur lance à tous un appel pressant : 
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QUE TOUS LES RÉPUBLICAINS 
se rassemblent sur mon nom 


pour marquer leur refus d'accepter la division de 
la France en deux blocs hostiles et la consolidation 
d’un pouvoir personnel qui s'exerce, sans limites 
et sans partage, au détriment de nos intérêts et 
de nos libertés. 


Dimanche votez, sans abstention, 
pour le seul candidat qui soit : 


Un homme libre 
Un véritable démocrate 


Votez Docteur Pierre LESPIAT 


Adjoint au Maire de Vaux-le-Pénil 


CANDIDAT DU CENTRE DÉMOCRATE 
Remplaçcant éventuel : Andre BARCHOU 


Imp. Legrand et Fils - Melun 


